KENWOOD 


パーソナル ステレオシステム 

CR-A7USB 

取扱説明書(おほいになる前に編) 

お買い上げいただきまして、ありがとラございました。 

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのラえ、説明の通り正し<お使いください。 

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。 

本機は日本国内専用モデルでずので、外国で使用することはでをません。 


お客様のを全のため、必ず『ま全上のごミ主意』をお読みのラえご使用ください。 


巧な会なブンウ I ッド 
Kenwood Corporation 


nCOM PACT 

iflSSo S み mP3iwmn 


◎ B60-5690-08/00 (J) KW 



DEM 日 MODE (デモンストレーション)機能について 


本機はお買い上げ時に 、 DEMO MODE (本機の機能を表示部に表示ずる機能)び ON に設定されています。 
表示部の点巧 (DEMO MODE 画斬を消ず場 S ホ、デモンストレーシヨン機能を OFF 懈齡してください。 



[決定] [マルチコント□—ル] 


I 解除す る（デモンストレーション 機能 OFF ) 


◎ 


〇本体の [モー ド] キーを2回巧し、 [マルチコント □— 
ル] ノブで [ DEMO ] を選び [巧定] キーを巧す。 

〇 ► 0 ► 

ホ定 /y=EiJ- 

続けて 回して選ぶ 巧す 
2回巧す 


SOFT VERSION 


©[マルチコントロール] ノブで [中止] を選び [巧定] 
キーを巧す。 


口 


回して選ぶ 


◎ 

巧定 /y モ U- 

巧す 


riMa 


oa 

実行 


※[モード] キーを押ずと、ちとの表示に戻ります。 


■実行ず る （デ モンストレーシヨン 機能 ON ) 

〇本体の [モー ド] キーを巧し、 [マルチコント□—ル] 
ノブで [ DEMO ] を選びミ央定キーを巧す。 



包[マルチコントロール] ノブで[実行]を選び [巧定] 
キーを 巧ず。 



※[モ — ド] キーを巧ずと、もとの表示に戻ります。 
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まを上のご注意 


このページは、感電や义災かちあなたを巧る 
ため、ご使用前には必ずお読みください。 


製品を安全にご使用いただくため、 r 安全上のごを意」をご使用の前によくお読みください。 


——$ゎぶ' J 、 l し -) し 、 C - 

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂さ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止ずる為に、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意 D まは;欠のよラになっていまず。 
内容を良く理解してか!5、本文をお読みください。 


A 警告 
A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負 
ラ可能性び想定される巧客を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が 
想定される内容、および物的損害のみの発生が想定されるの客を示してい 
まず。 


給表示の例 


A 

适 


么記号は、注意（警告を含む）を促ず内容があることを告げるものでず。 
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれていまず。 


( S ) 記号は、禁止の行為であることを告げるちのでず。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 


參記号は、行為を強制したり指をする内容を告げるものでず。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントか5抜け）が 
描かれています。 


お客様または第王者が、この製品の誤使用-故障-その他の不具含およびこの製品の使用によって受け5れた損 
害につさましては、法令上の賠償責任が認め5れる場合を除さ、当社は一切その責任を負いませんのであらかじ 
めご了承ください。 

この製品の故障-誤動作-不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につをましては、 
当社は一切その責任を負いませんので、あ5かじめご了承ください。 

• お客様または第王者がディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音-再生などお客様または第王者が製品利用の機会を逸したことによる損害 







〇 AC アダプターは交流 ^ 
100ボルトの電圧でほ vS/ 

用する 火災.: 

この機器の AC アダプターは、交流100 雨天、 
ボルト専用でず。指定の電源電圧し分外で にごま: 
使用ずると、义巧•感電の原因となりまず。_ 

ベ、船舶などの直流 （DC) ^ 
W 電源には接続しない W 


火災の原因とな0ます。 

(X)通風孔をふさびない 

•あおむけや横倒し、逆さまにして使用 
しない。 

•巧を掛けたり、じゅラたん、布団の上 
に置いて使用しない。 

* 風通しの悪い狭い P 斤で使用しない。 
通風孔びふさびると、内部に熱びこもり、 
火災の原因となります。一^_ ぶ，' 



ベ、なやな団などでおおつ 
た D つつんだ0しない 

AC アダプターは、風通しの悪いところ 
で使用すると内部に熱びこちり、火災の 
原因となります。 

/QN 風呂、シャワーまでは 
V0； ほ用しない 

風呂、シャワー室など湿度の高いところ 
や、水はねのある場所では使用しない。 
乂巧-感電の原因とな D ます。 


水をかけたりめ6し 
^たりしなぃ 

火災-感電の原因とな D ます。 

雨天、降雪中、お岸、水辺での使用は特 
にごま意ください。 


A 異常び起をた場合は 
AC アダプターをコン 
セントか6巧< 

内部に水や異物び入ったり、煙び出たり、 
変な臭いや音びしたりした場合は、すぐ 
に AC アダプターをコンセントから抜く。 
そのまま使用すると、火災•感電の原因 
となります。 

煙や、異臭、異音び消えたのを確かめて 
から修理をご依頼ください。 



めれた手で AC アダプ 
夕一を巧を是ししない 

感電の原因となります。 

雷び鳴り始めた6ア 
ンテナ線や AC アダプ 
夕一には触れない 

感電の原因となります。 

A 指定の AC アダプターを 

Vほぅ 

指定し U 外の AC アダプターを使用ずると、 
义災-感電の原因となりまず。 



A 警告 


^ AC アダプターや機器 
のケースを開けた〇改 
造したりしない 

内部には電圧の高い部分びあり、乂巧- 
感電の原因となります。 

点検、修理は販売店または当社ヴービ 
ス窓□にご依頼ください。 

/ Oi 機器の上にろラそ<や 
ランプなど义のついた 
物を置かない 

本機のカノ（一 やノ f ネルにはプラスチック 
び使われており、燃え移ると 、 y , 
火災の原因となります。 こ^二 

A AC アダプターのプラ 
V グをを誦に蒲する 

AC アダプターのプラグにほこ0などび 
付着していると、湿気等により絶縁び悪 
くなり、火災•感電の原因となります。 

AC アダプターをコンセントから抜いて、 
乾いた巧で取り除いてください。 

三 7 赛 0 6 

000 Q 〇〇〇 

屋> 落とした 6AC アダプ 

巧 良夕-をおく 

AC アダプターや機器を落としたり、力 
バーやケースびこねれたりした場合は、 
電源スイッチを切0、 AC アダプターを 
コンセントから抜いて、点検、修理をご 
依頼ください。 

そのまま使用すると乂巧-感電の原因と 
なります。 

機器の上に巧びんや 
^コップなど水の入った 
容器を置かない 

水びこぼれて中に入ると、火災•感電の 
原因となります。 

A 電池は郭幼児の手の届 
かなぃところに置く 

電池をあやまって飲み込むおそれびあり 
ます。ボタン電池などル型の電池は特に 
ごま意ください。 

万一、おテさまび飲み込んだ場合は、た 
だちに医師と相談してください。 

ベ、 機器の内部に水や 
異物を入れない 

機器の通風孔、開□部から内部に金属類 
や燃えやすいちのなどを差し込んだり、 
落とし込んだ D しない。 

火巧-感電の原因となります。 

を電池は巧電しない 

電池の破裂、液ちれによ D 、 火災-けび 
の原因となります。 


巨 



A 注意 


ベ、 AC アダプターを熱器 
W 具に近づけない 

電源コードを熱器具（ストーブ、アイ □ 

ンなど）に近づけない。 

コードの被覆び溶けて、 么 
火災 • 感電の願となる P 
ことがあります。 } L ^ 

A AC アダプターはコンセント 
けに碼まで確実に童し込む 

差し込みび不完全ですと発熱したりほこり 
び付着したりして、义災の原因となること 
びあります。 また' AC アダプターのプラグ 
の巧に軸れると、感電の原因となることび 
ありまず。 AC アダプターを根元まで差し込 
んでちゆるみびあるコンセントの場合には、 
販売店や電気工事店にコンセントの交換を 
依頼してください。 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所など、不ま 

定な場が|(>■置かない 0 

落ちた 0 、 倒れた 0 

して、けがの原因と 

なることがあります。 

A 長期巧使用しないとを 
は AC アダプターを巧く 

旅行などで長期間使用しないとをは、お 
ず AC アダプターをコンセントから抜く。 
火災の原因となることびあ D ます。 

ベ、湿気やほこりのをい 
W 場所に置かない 

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ 
ば、湿気やほこ D のをい場所に置かない。 
火災 • 感電の原因となることびあります。 

A 移動させるとまは AC 
をアダプタ-を巧く 

移動させるとさは、電源スイッチを切り、 
AC アダプターをコンセントから抜を、 
アンテナ線、接続コードを外す。 

コードび傷つを、火災-感電の原因とな 
ることびあります。 

ベ、ミ互度の高い場巧に 
置かない 

窓を閉めをった自動車の中や直射日光び 
あたる場所など、異常に温度び高<なる 
場所に放置しない。 

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 
因となることびあります。 

^ お手入れの隐は AC ア 
をダプタ-を巧く 

お手入れの際は AC アダプターをコンセン 
卜から巧く。感電の原因となることびあり 
ふ^ 〇 

A アンテナエ事は販売 
V 店に欄する 

工事には、技術と経験び必要です。アン 
テナは送配電線から離れた場所に設置し 
てください。アンテナび倒れた場合、感 
し電の願となることびぁります n 

ベ、レーザー光線をのぞを 
込まなぃ 

レーヴー光び目に当たると、視力障害を 
起こすことびあります。 

J 


A 注意 


A 機器の接続は取巧説明 
け書に従う 

関連機器を接続する場合は、さ々の機器 
の取扱説明書をよく読み、電源を切り、 
説明に従って接続する。また、接続は指 

ベ、長時間音び歪んだが態 
でほわない 

スピーカーび発熱し、火災の原因となる 
ことがあります。 

定のコードを使用する。 

あやまった接続、指定し U 外のコードの使 
用、コードの延長をすると発熱し、やけ 
どの原因となることびあ D ます。 

/ C 、 ひび割れディスクは 
ほわない 

ひび割れ、変形、または接着剤などで補 
修したディスクは使用しない。ディスク 
は機器内で高速回転しまずので、飛び散っ 
て、けびの原因となることびあります。 

/C\ 機器の上に重いちのや 
外巧か 6 はみ出るよラ 
な大をな物を置かない 

バランスびくずれて倒れたり、を下したり 
して、けびの原因となることびあります。 

A 定期的に内部の点巧、 
/!\清掃をする 

3 年に 1 度程度を目まに、機器内部の点 
検、清掃をお勧めします。販売店、また 
は最畜りのケンウッドサービス窓□に費 
用を含めご相談ください。 

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 
をしないと、火災や故障の原因となるこ 
とびあ 0 ます。 

/CN はじめか 6 音量を上げ 
すぎない 

突然大をな音び出て、聴力障害などの原因 
となることびあります。特にヘッドホンを 
ご使用になるときはま意してください。 

ベ、耳を刺激するよ 5 な大 
vV をな音で長時間続けて 
聞かない 

聴力に悪い影響を与えることびありま 
す。特にへッドホンをご使用になるとき 
はま意してください。 


A ディスク巧入口に手を 
/就入れない 

手びはさまれて、けびの原因となること 
びあります。特にお子様にはごミ主意くだ 
さい。 

V 

ノ 


A 注意 


O 電池の取り巧いにま意する 

なのことを、必ず守ってください。 

•極性表示（プラス’とマイナス’’-"の 
向さ）にま意し、表示どおりに入れる。 

• 指定の電池を使巧する。 

•使い切ったとをや、長期間使用しない 
とさは、取り出しておく。 

• 新しい電池とちい電池を混ぜて使巧 
しない。 

• 違5種類の電池をおだて使用しない。 
•電池は、加熱した D、 分解したり、火 
や水の中に入れたりしない。 


電池は誤った使いちをすると、破裂、液 
もれにより、乂巧、けびや周囲を破損す 
る原因となることびあります。 

電池を入れたままにしておくと、過放電 
によ0液びをれ、けびややけどの原因と 
なることびあります。 

液びちれた場合は、点検、修理をご依頼 
<ださい。万一、ちれた液び身体につい 
たとをは、水でよく洗い流してください。 



付属品/関連商品 


付属品がそろつていることを確認して<ださい 


AM ループアンテナ FM 室内アンテナ 

(1 個） （1 個） 



AC アダプター 
(AC-1201 已 0A :1個) 



リモコン 

(RC-F 01 14:1個) 


リモコン用乾電池 
(単4お： 2本） 



関連商品 


2007年明視巧 


USB 端子へ接続して D . AUDI 0 入力端子へ 

録音-再生でをます 接続して再生でをます 


1问 



山， 

KEM*t>CC 


。励 


接続したケンウッド製 SD カードス□ットへ 

デジタルオーディオプ 差し込んで巧を録り貯 

レーヤーを本機で操作 めまず 

でさまず 



ケンウッド製 
デジタルメモリ 
オーディオプレーヤー 

巳シリーズ 
M 2 GC 7/ M 1 GC 7 
M 己 12 C 己 


ケンウッド製 
デジタル HDD 
オーディオプレーヤー 

HD 吕 0 GA フ 
HD 30 GA 白 
HD 30 GB 9 
HD 10 GB 7 


ケンウッド製デジタル 
オーディオプレーヤー 
き用ケーブル PNC-150 


SD 力ード 

使用可能な SD カードの 
情報は当社ホームページ 
をご覧ください。 
htt 日 :// WWW.kenwood. 
CD.jp/faq/ 
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巧動時または輸送時のご注意 


本機を移動または、輸送する場合は下記の操作を行ってください。 

①本機に接続した機器および CD を取り外してください。 

♦ USB メモ U- 

♦ USB オーディオプレーヤー 

♦ SD 力ード等 

取り付けたまま移動すると機器の破損の原因となることがありまず。 

⑨ SD カード、 CD それぞれの再生/一時停止キーを巧し、 [SD カードを挿入 
してください]、に□を入れてください]がディスプレイに表示されるのを 
確認します。 

③数砂間待ち、電源を OFF にしまず。 



機器を設置するとをは、下記のことをお 
守りください。放熱び十分でないと、内部 
に熱がこちり、故障や火災の原因となるこ 
とがありまず。 

♦機器の背面に、放熱の妨げになるち 
のを置かないで < ださい。 


機器は電源コンセントに容易に手が届く位 
置に設置し、異常が起さた場合すぐに電源 
プラグをコンセントか5抜いてください。 
また、電源スイッチを切っただけでは機 
器は電源から完全に遮胁されません。 
完全に遮断するには、電源プラグを抜い 
て < ださい。 


設置ずるとをは 


本機を設置するとをは、下記のように設置してください。 


A 注意 


設置方法 


巧合乱 
場場が 

し置て 
定にい 
安上置 
でのら 
らどか 
平な^ 

湾 i 

だ確 

巧さ 


場だ蘇， 
るく觀 
すて台 
置いず 
設置必 


n まい 
ソり置 
パあて 
やがし 
ビと離 
レこし 
テるルノ 

、ずら 
り生か 
よ発ン 
にび n 
気ラソ 
磁ムパ 
の色や 0 

-にビい 
力面レさ 

-画テだ 
ピの。< 
ス、^ずて 
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接続のしかた 


本機と付属品の接続 


すべての接続コードは確実に差し込んでくだ 
さい。差し込みが不完全な場合は、音が出な 
くなったり、雑音が発生ずることがあります。 

アンテナを接続しないと、 AM 、 FM 放送を受 
信でをません。図にしたがって正しく接続し 
て < ださい。 


接続上のごを意 


接続が終了ずるまで、電源プラグをコンセ 
ントに差し込まないでください。 

接続したコード、ケーブル類を损くとき 
は、事前に必ず電源を OFF にし、電源プ 
ラグをコンセントから巧いてください。 


FM 室内アンテナ 


付属のアンテナは室内用の簡易 
アンテナで、一時的に使用ずる 
ちのでず。安定した受信のため 
には、屋外アンテナ（市販）の 
接続をお勧めします。屋外アン 
テナを接続ずるときは、簡易ア 
ンテナは取り外してください。 

①アンテナ端子に接続ずる。 

(I) 受信状態のよい位置をさがす。 
③ テープな どで固定する。 






AC100V、 已 0/60HZ の 
電源 コンセントへ 


AC アダプター 


電源プラグは、コンセントの奥まで 
確実に差し込んでください。 

本機には付属の AC アダプター 「AC- 
120150 A 」（ JEITA 規格-極性統 
一型プラグ付を）をご使用ください。 
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接続のしかた 


他の機器（市販品）との接続 


関連システム機器を接続するとをは、関連機 
器の取扱説明書ち併せてご覧<ださい。 

すべての接続コードは確実に差し込んでくだ 
さい。差し込みが不完全な場合は、音び出な 
くなったり、雑音が発生ずることびありまず。 


接続上のごミ主意 


接続は必ずスタンバイ状態時に巧い、接 
続が終了ずるまで電源を ON にしないで 
ください。 

接続したコード、ケーブル類を抜くとさ 
は、事前に必ず電源を日 FF にしてか5振 
いて < ださい。 



D - AUDIO 入力端子 


ケンウッド製デジタル 
オーディオプレーヤーを 
接続します。専用ケーブル 
PNC- 150 (別売）で接続 
ずると、本機やリモコンで 
操作で走まず。 （r 操作編」 
10ぺージ参照） 


対応プレーヤー 


HD20GA7/HD30GA9/ 

HD30GB9/HD10GB7 



マイク入力端子 


ステレオ5ニプラグのマイク（エレクトレツ 
トコンデンサー/プラグインパワー方式（別 
売)）を接続します。 

^^モノラルジャックを接続した場合は丄チャ 
ンネルのみ録音されます。 
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FM 屋かアンテナ 



7已 n 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、 
図のように FM7 已 n 端子に接続します。屋外 
アンテナを接続するとをは、簡易アンテナは 
取り外してください。 


A 屋外アンテナの設置上のご注意 


アンテナエ事には、技術と経験が必要で 
すので、販売店にご相談ください。アン 
テナは送配電線から離れた場所に設置し 
てください。アンテナが倒れた場合、感 
電の原因になることがあります。 



[ストレージ I 


《 USB 接続モード還択画面び 
表示されるモデルがありま 
す。「ストレージモード」を 
選んでください。 


USB 端子接続のご注意 


USB 端子には、 USB マスストレージ 
クラス対応の機器を接続してください。 
万一、他の機器を接続して発生した故障 
や破損、データの損失などにつさまして 
は、当社は一切その責任を負いませんの 
で、あ5かじめご了承ください。 


USB 端子 


ケンウッド製デジタルメモリオーディオプ 
レーヤー M2GC7/M1GC7/M 巳 12C5 や 
USB マスストレージクラス対応のデジタル 
オーディオプレーヤー（別売）を接続します。 

^^機器によっては、認識されるまでに時間が 
かかることがあります。 

















各部のなまえと働を 


本巧部 


本文やのディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合もおります。 



〇モー ド キー 

本機の各種設定をするとをに使います。 

〇フオルダ/プリセットキー 

US 巨オーディオプレーヤー、 SD カード、 

D. AUDIO のフオルダや曲ファイルを選びます。 

に4ページ参照） 

プ U セットした放送局を選びます。（「操作編」] 9 
ぺージ参照） 

〇時計/タイ マーキー 

電源びオンのとさに押すと、ディスプレイに約20 
砂間曰時を表おします。 

タイマーを設定します。 （r 操作編」44ページ参照） 

〇ファンクシヨン キー 

音源を切り換えます。 

© SD 録音キー （r 操作編」24ページ〜参照） 

SD 力ードに録音します。 

〇 USB 録音キー （r 操作編 J 24ページ〜参照） 

US 巨才ーディオプレーヤーに録音します。 

〇 録音スピードキー （r 操作編 J 己4ページ参照） 

録音スピードを設定します。 

包 電源キー 

電源の 0N/C1FF を切り換えます。 


〇停止 キー （■) 

再生、録音を停止します。 

各種設定を途中でキャンセルします。 

⑩Iィィィィ/ ►► ►►1 /選局-1■キー 

曲や曲ファイル、放送局を選びます。 

早送り、早戻ししまず。 

⑩再生/一時停止キー （►/■■) 

ファンクシヨンキーで 選んだ音源を再生、一時停 
止します。 

0 CD ドアオープンキ ー（A) 

CD ドアを開けます。 

⑩決定/メモリーキー 

各種設定を確定します。 

放送局をプ U セットします。（「操作編」23ページ 
参照） 

巧マルチコント□ール/音量一+ ノブ 

ノブを回して各種設定項目を選択します。 

ノブを回して音量を調節します。 
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O リモコン受光部 （1 目ページ参照） 

〇ディスプレイ部 

〇ヘッドホン出力端子 （14 ページ参照） 

ステレオ S ニプラグのヘッドホン（別売）を接続 
します。 

〇 D. AUDIO 入力端子 （14 ぺージ参照） 

ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤーを接続 
します。 

© マイク入力端子 （14 ページ参照） 

ステレオミニプラグのマイク（別売）を接続します。 

〇 SD 力ードス□ット（「操作編 J 己吕ベージ参照） 

SD カード（別売）を入れます。 

〇 US 日端子 （1 日ぺージ参照） 

US 巨オーディオプレーヤーを接続します。 


時計を合わせる 


タイマー機能を利用でをるよラに本機の時計を合わ 
せてください。電源がオフのとさに、ディスプレイ 
に時刻が表示されまず。 

〇時計表示中（電源がオフのとを、または本体の時 
計/タイマーキーを巧したとを）に本体の決定/メ 
モリーキーを 2秒 ULh 巧す。 



©年、ち、曰、時、分を合わせる 



巧ち/メモリー 


時を/ 

※電源がオフのとをにキーを巧しながら キー 

a 居+/一 

を巧ずと、12時間表お/24時間表示を切り換える 
ことがでさまず。 

※りりキーを巧すと、ちとの表示に戻ります。 
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る部のなまえと働を 


U モコン宜 P 


本体部と同じ名前のキーは、本体部と同じ働きをします。 



〇電源 キー 

電源の 0N/C1FF を切り換えます。 

〇数字キー/交:字入カキー 

曲、放を局を選びます。 

(r 操作編」7、目、18ページ参照） 

文字入力します。（「操作編」40ページ参照) 

〇 モー ド キー 

本機の各種設定をするとをに使います。 
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〇停止 キー （■) 

再生、録音を停止します。 

各種設定を途中でキャンセルします。 

〇 / 選局 一+ キー 

曲や曲ファイル、放を局を選びます。 
早送り、早戻しします。 


















包 フォルダ PREV./NEXT キー 

US 巨オーディオプレーヤー、 SD カード、 

D. AUDIO のフォルダを選びます。 

クリアキー （r 操作編」41ページ参照） 

文字入力中、文字を消します。 

挿入キー （r 操作編 J 41ページ参照） 

文字入力中、文字を挿入します。 

〇 [マイク]キー （r 操作編 J 17ページ参照） 

音源をマイクに切り換えます。 

FM/AM キー （r 操作編 J1S ぺージ参照） 

音源を FM/AM に切り換えます。 

リピートキー （r 操作編 J 13ぺージ参照） 

繰り返し再生します。 

FM モードキー （r 操作編 J 1日ページ参照） 

MON 曰/ STEREO を切り換えます。 

ランタ’ムキー （r 操作編 J 1吕ページを照） 

順不同に再生します。 

〇 SD 録音キ ー(*/H) (「操作編に4ベージ〜参照) 

SD 力ードに緑音します。 

US 日録音キ ー(*/■■)( 「操作編」24ページ〜参照) 

US 巨才一 zr ィオプレーヤーに録音します。 

〇スリープキー （r 操作編 J 4日ぺージ〜参照） 

おやすみタイマーを設定します。 

⑩ 消音 キー （28 ページ参照） 

一時的に消音します。 

⑩表示/文字キー 

タイトルや時間をディスプレイに表あさせます。 
(r 操作編」已□ページ参照） 

文字入力中、文字のグループを切り換えます。 cr 操 
作編」40ページ参照） 

0 音量 H —キー 

音量を調節します。 

0決定/メモリーキー 

各種設定を確定します。 

放を局をプ U セットします。 （r 操作編」23ページ 
参照） 

0再生/一時停止キー （►/■■) 

各音源に切り換え、再生、一時停止します。 

0サウンドキー （r 操作編 J 16ページ参照） 

お好みのサウンドを選びます。 

ほ音キー （r 操作編 J 16ページ参照） 

低音を強調します。 


操作のしかた 


電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの 
電源キーを巧すと、電源が ON になります。 

電源び ON になったら、操作したいキーを押します。 



• リモコン受光部に直射曰光や高周波点巧（イン 
バーターち式等）の堂光灯の光び当ると、正し< 
動作しないことがあります。このよ5な攝合、誤 
動作を避けるために設置場所を変えて<ださい。 


リモコンの電池の入れ方 



感付属の単4お乾電池を入れ 
電池カバーを閉めまず。 


※電池の極性にま意し 
て入れてください。 


‘> 渗 



♦付属の乾電池は動作チてック用のため、寿命が 
短いことがありまず。 

• 電池が切れたとさは市販の単4形乾電池を使用 
しまず。 
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知つておいていただをたいこと 


本機でほえるメディア 


メディア 


本書でのマ-ク 


ケンウッド裝デジタル 
才ーディオプレーヤー 


USB 


USB マスストレ-ジクラス狐 
デジタルォ-ディォブレ-ヤ- 


み 

USB 


• USB 端子には、 USB マスストレージクラス対応の機器を接続 
して<ださい。万一、他の機器を接続して発ちした故障や破損、デー 
夕の損失などについては、当社は一切その責任を負いませんので、 
あらかじめご了承ください。使巧可能な USB マスストレージク 
ラス対応のデジタルオーディオプレーヤーの情報は当社ホーム 
ぺージをご覧ください。 http://www.kenwoocl.co.jp/faq/ 


力—ド 


SD 力ード 
miniSD ™ 力ード 
microSD ™ 力ード 


问 


♦128 MB 〜 2 GB の SD 力ードが使用できまず。 

使用可能な SD カードの情報は当社ホームページをご覧くださ 
し、。 http://www.kenwood.co.jp/faq/ 

• SDHC (4GB 姑上）は使えません。 

♦マルチメディアカード （MMC) は使えません。 

• miniSD™ 力ード、 micraSD™ 力ードは専用アダプターが必要 
です。 



巿版の音を CD 

CD 

CD - DA のフォーマットで 
記録した CD - R / CD-RW 



• コピーコント□ール付を CD など、 CD 規格外ディスクの再生は 
保証しておりません。 

• CD-DA のフォーマツトで記録し、記録終了時にファイナライ 
ズした CD-R と CD-RW が再生でをまず。 

• CD-R/RW ディスクを録音した機器や録音状態、また使巧している 
CD-R/RW の種類によっては本機で再生できない場合びありまず。 


SD □ゴは商標でず。 


miniSDTM は SD アソシエーションの商標でず。 


microSD ™ は SD アソシエーシヨンの商標でず。 
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USB 機おおよび SD 力ードの巧り巧い 


お0扱い上のお願い 


必ず各機器および SD カードに付属の取扱説明書をご 
覧ください。 

本機に USB 機器、 SD カードは付属していません。別 
途、市販品を購入してください。 （10 ページ参照） 

本機は USB 2.0 (Full speed) 対応です。 

USBA ブを介して USB 機器を使用することはできません。 
USB 機器および SD カードの使用状況によっては、保 
をしてある内容び失われる場合びあります。保存して 
ある内容が失われたことによる損害については、当社 
は一切その責任を負いませんので、ご了承<ださい。 


使用でをる USB 機器について 


使用でをる USB 機器の種類や使用方法にはし: TF のよ 
ラな制限がありまず。 

♦ USB マスストレージクラス対応であること。 

使用ずる USB 機器が USB マスストレージクラスに 
対応しているかどうかは、販売メーカーにお問い合 
わせ < ださい。 

♦最大消費電流が「已 00mA」 姑下であること。 

上記喊外の USB 機器を使用すると、巧ファイルが正常 
に再生でをない場合がありまず。また上記規格に準拠 
した USB 機器でち種類や状態によっては正常に巧を 
でさない場合びありまず。 


再生について 


本機で再生できるのはMP3、 WMA および AAC 形式 
です。 

SD オーディオフォーマツトで録音されたデータは再 
生でさません。 

MP3 :ビツトレート . 32〜 320kbps 

サンプリング周波数…8〜 48kHz 

WMA :ビツトレート . 48〜1日 2kbps(WMAg 準拠) 

サンプリング周波数…8〜 48kHz 


録音-編集について 


本機か 5USB 機器および SD カードへの録音フォー 
マットは PCM 形式、 MP3 形式を採用しております。 

■ 大切なデータを保護ずるために… 

録音や編集を行っているとをは、本機や USB 機器を振 
動させたり、 USB 機器を取り外したり、 SD カードを 
取り出したり、電源コードを巧いたりしないでくださ 
い。 USB 機器や SD カードのデータび破損し、 USB 機 
器や SD カード自体び使えな < なることがありまず。 


AAC :ファイルフォーマット .MPEG-4 AAC 

(iTunes™ 4.1 〜 7.3 で作成されたもの） 

ビットレート . 1日〜320 kbps 

サンプリング周波数…！1.02己〜 48kHz 


SD 力ード（書さ込み禁止スイッチ）について 


SD カードには、データの書さ込みを禁止スイッチが 
ありまず。大切なデータを保護すると走は 「LOCK」 
にします。新たに録音-転送-編集-消去するとをは 
解除して < ださい。 


USB 機器および SD カードの記録巧能 


^ 〜 録音ビット 

レー ト 

メモ1」容量 

PCM 

(16 bit /44.1 kHz ) 

MP 3 HQ 
(192 kbps ) 

MP 3 SO 
(128 kbps ) 

MP 3 SLQ 
(96 kbps ) 

128 MB 

約日分 

約1時間20分 

約2時間 

約2時間40分 

256 MB 

約 16 分 

約2時間40分 

約4時間 

約5時間20分 

已12 MB 

約32分 

約已時間20分 

約8時間 

約10時間40分 

1 GB 

約巨4分 

約1□時間40分 

約16時間 

約21時間20分 

2 G 巨 

約12日分 

約21時間20分 

約32時間 

約42時間40分 


※録音ビットレートについては r 操作編」己3ページ参照。 
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知つておいていただをたいこと 


CD の取0巧い 


取り巧い上のお願い 


ステレオ音のエチケッ 


再生面にふれないよラに持ってください。 


本機で使用でをるディスクについて 


CD (12 cm 、8 cm )、 CD - R 、 CD - RW 、 CD-EXTRA 
の音声部分が再生でさまず。 


CD ディスクのごま意 


n COMPACT 

lllD §( S のマークが入ったディスクをご使用ください。 

DIGITAL AUDIO 

このマークが入っていないディスクは正しく再生でさ 
ない場合があります。 


楽しい音楽ち、時と場所によっ 
ては気になるちのでず。隣り近 
巧への配慮を十分いたしましよ 
ラ。ステレオの音量は、あなた 
のむがけ次第で大をくちルさく 
もなります。特に静かな夜間に 
は、ルさな音でち通りやずいちのです。 
夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましよ 
ラ。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利巧に 
なるのち一つのち法でず。お互いにむを配 
り、快い生ミ舌環境を守りましよラ。 



再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回乾していま 
ず。ひびや欠けのあるディスク、大さ < そったディス 
ク等は絶对に使用しないでください。プレーヤーの破 
損、故障の原因になりまず。 

円形似外の形をしたディスクは、故障の原因になりま 
すので、ご使用にならないで < ださい。 
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録音の前に… 


録音でをる音源、録音でをない音源 



US 日才一 zr ィオプレーヤーに録音 

SD 力ードに録音 

USB オーディオプレーヤー 



SD 力ード 



CD 



D. AUDIO 入力端子に接続した 
ケンウッド製デジタルオーディオプレーヤー 



ラジオ 



マイク 




◎:デジタル録音に対応しています。 〇:アナ□グ録音となり、録音速度も等速に限りまず。 

^^1 SD カードか 5USB オーディオプレーヤへの録音、および USB オーディオプレーヤーか 5SD カードへの録音は、 
巧ファイルの移動となります。 

USB オーディオプレーヤーや SD カードに録音するとをは 


フォルダと曲ファイル 


巧を録音ずるときは、毎回 KWD フォルダ内に自動的 
に新しいフォルダが作成され、そのフォルダ内に曲 
ファイルが記録されていをます。作成されたフォルダ 
や曲ファイルには自動的に番号が付け5れまず。 
詳しくは24ページ参照。 


本機で扱えるフオルダと ffi フアイ j レの数 


■ 作ができるフォルダは最大1000です 

USB オーディオプレーヤーまたは SD カード内の 
フォルタ’数が1000を越えて録音ずることはで走ま 
せん。 

■録音できる曲ファイル数は、収録時間 
巧で最大2000曲まででず 

USB オーディオプレーヤーまたは SD カードに録音 
時間が残っている場合でち、2000巧政上は録音で 
をません。 


蓄作権にごいて 


あなたが録音、録画したちのは、個人とし 
て楽しむほかは、著作権法上権利者に無断 
で使用でさません。なお、この商品の価格 
には、营作権法の定めにより、が的録音補 
償金が含まれておりまず。 

お問い合わせ巧： 

巧団法人化的録音な償を管ちほを ( sarah ) 


東京都千代田区藝町1 -8-1 4藝町 YK ビル 2F 
電話 （03) 3吕6 1-3444 


♦放送や CD、 レコード、その他の録音物（ミュージックテープ、 
カラオケテープなど）の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと 
同じく、营作権法により保護されていまず。 

♦従って、それらから録音したものを売ったり、配ったり、譲っ 
たり、貸したりずる場合、および営利（店の BGM など）のた 
めに使用ずる場合には、营作権法上、権利者の許諾が必要です。 

♦使用条件は、場合によって異なりまずので、詳しい内容や申請、 
その他の手続きについては旧本音楽き作権協会」 (JASRAC) 
の本部または最害りのま部にお尋ねください。 
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フォルダと巧ファイルについて 


本機では、 USB オーディオプレーヤーおよび SD カードに録音された曲を r 曲ファ 
イル J という名称で扱います。 

これら曲ファイルは r フォルダ J という名称の入れものの中に入ります。 

フォルダは、 USB オーディオプレーヤーおよび SD 力ードに録音するごとに自動的 
に作成され、その中に録音された曲ファイルび入ります。 

本機か 5 USB 機器および SD 力ードへの録音フォーマツトは PCM お式、 MP 3 お式 
を採用していまず。 


USB 才ーデイオプレーヤーおぶび 
SD 力ード巧の様モ 



フォルダ/ 

1 フ U セット 

；本体の〇キーを2秒拟上巧ずと、ファイル、フォルダ 
I 還}尺画面になります。下記の図を参考にキーと 
マルチコント□ールノブでフオルダや曲ファイルを選ん 
で < ださい。 


CD001 


フオルダを 
表します。 


[001CD001.MP3I 


巧ファイルを 
表します。 


KWD 


I イイ 

で移動 


;'0 CD001 
わ CD 日02 
■& D.AUDI 日 
TUNER 


KW □フォルダ 


USB オーディオプ 
レーヤーまたは SD 
カードに初めて録音 
ずるとさのみ自動的 
に作成され、凹後録 
音した曲ファイルや 
作成されたフオルダ 
は、 KWD フオルダ 
内で管理されます。 


CD001 


-'^^^^-[ ooTcdo ^ 


で移動 


■C2 CD002 
.6 D-AUDI0 
'こ] TUNER 


；■■■；> 002CD001.MP3 
… 003CD001.MP3 
004CD001.MP3 


>巧ファイルを選び 


で移動 


I002CD001.MP3 


I011CD001.MP3 


◎ 


を押すと 

み定/メモリー 

再生されまず。 


CD002 


I イイ 

で移動 


で移動 


I— r001CD002.MP3| 

_I_ 

r002CD002.MP3 | 

_ [ _ 

r003CD002.MP3 | 

_I_ 

[004CD002.MP3 I 


で移動 
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※巧ファイルの頭 3 巧の数字が順番を表しまず。曲ファイル 
の並び順は、この数字を元にしていまず。 














KWD フオルダで巧うことができる 
フオルダと曲ファイルの数は 


フオルダ…- 
巧ファイル" 


録音された巧ファイル、巧ファイルを入れておくフォルダには、 

自動的に番号び付け6れまず。 

♦フォルダへ自動的に付け！5れる番号 

• CD から録音するとき： CD001、CD002... 

• AUDIO 入力端子に接続したデジタルオーディオか5録音ずるとき： D-AUDIO 
•ラジオか5録音ずるとを： TUNER 

•マイクか5録音ずるとを： M に 

♦巧ファイルへ自動的に付け5れる番号 

• CD か5録音するとき：日日1 CD 日 01. MP3、日 02CD0 日 1.MP3... 

• AUDIO 入力端子に接続したデジタルオーディオか!5録音するとき：日日 1D-AUD.MP3、 
002 D-AUD.MP3... 


1000 

2000 


•ラジオか5録音するとを： 0日 1TUNER.MP3、 002 TUNER.MP3... 
•マイクか5録音ずるとを：日日 1M に.MP3、日日 2M に. MP3... 


本機で USB オーデイオプレーヤーまたは 
SD 力ードに録音した場合 

USB オーディオプレーヤーおよび 
例） 1 枚の CD を録音すると SD 力-ド巧の様子 



USB オーディオプレーヤーおよび 
SD 力ード巧の様子 
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本書（操作編）の見方 


2 モードキーを巧し[ファイル名/フオル 
ダ名密更]を還。ミ夫をする 



曲ファイルまたはフォルダを遇ぶ 



※階屠を移動するにはキーを押しまず。 
フオルダと曲ファイルについては「お® U に 
なる前に HJ 24ベージ参お。 



■途中でやめるには 
L 匯 j Q まには ( 

呂を 
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名刖のを更 


国回！3 


ティオ 
ヤーまたは 
SD カードのみ 


本機で録音した巧ファイルや作成さ 
れたフォルダ （ KWD フォルダに入つ 
ています）のを前のみをますること 
びでさます。 KWD フォルダについて 
は r お活いになる前に箱」24ページ 
参照。 


り/音源を切日巧える 


巧ずごとに 
切り巧わりまず。 


► . 


操作する前にしておく 
「準備」です。 


※準備をしておかないと正しく 
操作できない場合がありまず。 

※各機器の接続、 SD カードや 
CD の挿入は「準備」に表記 
していません。詳しくは「接 
続のしかた」12ぺージ〜、「基 
本的な使いち」28ページを 
ご覧 < ださい。 


リモコンで操作する場合に 
使ラキーでず。 


※表記していないページち 
あります。 


操作の巧象になる音源です。 


固 

閣 


USB 端子に接続し 
た USB オーディオ 
プレーヤーです。 

□. AUDIO 入力端子に接続 
したケンウッド製デジタル 
オーディオプレーヤーでず。 


□ 


1^ 


本体に挿入した 
SD カードです。 


ラジオです。 


夕 


一 MIC 一 


CD でず。 


マイクです。 



USB 才ーディオフレーヤー、 SD 力一 
ドの再まび停止しているか確認して 
<ださい。 


準備 


曲ファイルやフォルダのを前を変更ずる 





















































操作手順です。 


本体による操作手順です。 
本体のキーを巧ず、または 
マルチコント□ール.音量 
ノブを回して < ださい。 


操作中または操作後の 
ディスプレイ表示です。 


本夕で、ディスプレイに表示さ 
れるで字情報と同じ夕字を表記 
する場合は、 [] と表記し 
ています。 


义字。入力ずる 

40ベー/•参お。 


[F [実巧 I を選び巧定ずる 


◎ 


ルダ gss しミ 
中止 

— gga 


※巧わない場合は件山を基んでください。 
※モードキーを巧ずと、ちとの表示に戻 D まず。 


1 

1 

リモコンによる操作手順 

コ 

1 

1 

です。 IJ モコンの キーを 
巧して < ださい。 

u| 


《 U 0が両方表記されている操作手順は、 
リモコン、本体のどちらでち操作でさます。 


液晶コントラスト 
AUTO POWER SAVE 
モードの巧化 


M 


本巧で録音した巧ファイルやフォルダのち前のみを至することびでさまず。 


BI 


操作についての 
補足説明です。 


上記操作に関連した 
項目や操作でず。 


さ5に便利に使ラ 
ための関連機能です。 


レ作ィ合 
プにデ場 
スめのる 
ィた際な 
デの実勇 
の明。は 
書説すと 
明作で示 
説操の表も 
扱はちイま 
取示たレり 
の表しプあ 
こイ成スび 


27 





















































基本的な使い方 


SD 力ードの入れ方 


適切な場所に本機を設置してください。 
(1 1ぺージ参照） 

接続を確認してください。 

(12 〜1已ページ参照） 

U モコンを準備してください。 

(19 ぺージ参照） 



※必ずスタンバイ状態時 
に行ってください。 SD 
力ードの交換は r 操作編」 
己2ぺージ参照。 


SD 力ードの向きにを意！ 

ラベル面を上にして、カツトされ 
た部分がちになるよラに入れます。 
「カチツ」と音がするまで差し込みます。 


KBliiBliSl 

減 T mMi 

I 隆 Sffii 鐵 I 




す序 


CP FM'AM SD/USe D AUDIO lo , 

r ') r ^ r ^ r つ I 'c 

® © © (®J 



KENWOOD 


音量を調整する 

Q SSI 


じ音里- JJ 音量を 
下げる 


—時的に消音する 



f — 、 ご肖 n J' 001 CDOOl .MP3 

I /-\ ► 0:01:24/1:58:56 

j I °。。 J I IS ] _ _ ィ X _ 

点滅しまず 

Ast ■解除するには 

音重を 

上げる ちラー度消音キーを巧す。 

(ちとの音量に戻ります） 

音量の調整をずる。 



















7 電源を ON にする （ OFF にする) 



※本体の フアンクシヨンキーや、リモコン 
の各音源の再生/一時停止キーを巧して 
ち、電源び ON になります。 



2^ディスクを入れる 

〇ドアを開けまず。 



CD ドアオープン 
キーを 巧しまず。 


〇 CD を入れます。 


CD はレーベル面を 一 
手前にして入れまず。 

「カチッ」と音がするまで、はめ込んでください。 



包 ドアのち上を巧してドアを閉めます。 




各音源の再生/一時停止キーを 
^押しまず。 

[マイク] 

FM/AM 

-Vフアンクシヨンキーを押して音 

- 》 源を選んでか！5再生/一時停止 

キーを 押しまず。 


※詳しくは「操作編」の各音源ごとの再生 
ページをご覧 < ださい。 


再を/一時宙止 
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保管とお手入れ 


本機の保管とお手入れ 


■次のよラな場所に置かない 
• 直射曰光の当たる場所。 

♦湿気やほこりの多い場所。 

• 暖房器具の熱が直接当たる場所。 

■結露にご注意 

本機と外気の温度差が大さいと、本機に水滴（露） 
が付くことがあります。この現象がおをますと、本 
機が正常に動作しないことがありまず。このよラな 
とをには、数時間放置し、乾燥させてからご使用く 
ださい。 

気ミ昂差の大をいところへ持ち込んだとをや、湿気の 
多い部屋などでは、特に結露にごミち意ください。 

■ミちれた 5 

前面パネル、ケースなどが巧れたと走は、柔らかい 
巧でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコー 
ル、接点復ミま剤などは変色、変おの原因になること 
がありますので、ご使用にな5ないでください。 


CD ディスクの保管とお手入れ 


■保管するときは 

長い間使用しないとさは、本機から取り出し、 
ケースに入れて保管してください。 

■ミちれた 5 

• ディスクに指紋やちれがついたとさは、やわ6か 
い巧などで、放き寸状に軽<ふをとって<ださい。 
♦レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア 
ルコールでふかないでください。 

♦ディスクアクセヴリー（スタビライザー、保護 
シート、保護リングなど）およびレンズクリー 
ナーは使わないで < ださい。 

■ その他お守りしていただきたいこと 

• 鈴筆やボールペンなどで字を書かないでください。 
• シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し 
ている CD は使わないでください。 

♦紙やシール、ラベルを貼5ないでください。 


USB 機器の保管とお手入れ 


必ず各製品に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 


SD カードの保管とお手入れ 


■保管ずるとさは 

• 必ずケースに収納して保管してください。 

♦極端に温度の高いところ（直射日光の当たるよ 
ラなところ）や、湿度の高いところには置かな 
いで < ださい。 

■ちれた！5 

♦やわらかい巧などで、軽くふをとってください。 
♦シンナー、ベンジン、アルコールでふかないで 
<ださい。 

■その他お守りしていたださたいこと 
• 分解や改造をしないでください。 

• 貼られているラベルをはがさないでください。 

• 新たにラベルやシールを貼らないでください。 
♦裏面の金属端子部を手や金属で軸れないで < ださい。 

■ SD カードを破棄/譲渡ずるときのお願い 

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」 
では、ファイルの管理情報が変更されるだけで、 
SD カード内のデータは完全に消去されません。廃 
案/譲渡の際は、 SD カード本体を物理的に破壊ずる 
か、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使っ 
て SD カード内のデータを完全に消去ずることをお 
すずめしまず。 

SD カード内のデータはお客様の責任において管理 
して < ださい。 
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保証と アフター ヴー ビス 


よくお読みください 


保証書（別途) 


製品には保記書び添付されておりまず。 

保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入 
をお確かめの上、販売店か5受け取っていたださ、内 
容をよくお読みの後、大切に保管して<ださい。 


保詔期間 


保話期間は、お買い上げの曰より1年間です。 

電池や、一部の消耗部品の交換、な日びに落下、水没など、 
不適切なご使用による故障の場合は、保註期間内でも有 
料となりまず。詳しくは保詔書をご覧ください。 


修埋に関するご相談な5びにご不明な点は 


修理に関するご相談な5びにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓□に 
お問い合わせ < ださい。（お問い合わせ先は、 r ケンウッ 
ド全国サービス網」32ページ参照） 


補修用性能部品の最低保有期間 


当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造巧ち 
切り後8年保有しておりまず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品でず。 


シリアル番号について 


システム商品の各機器にシリアル番号が付け5れてお 
りまずが、保班書にはシステム管理用として、別のシ 
リアルき号び印刷されていまず。 

付属の保西書で、お買い上げのシステム機器（基本シ 
ステム）ずべての保記修理び受け5れます。 


修埋を依巧されるとをは 


r 故障かな？と思ったら」に従って調べていただを、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、ぶ、ず電源プラ 
グを扳いてか5、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓□にお問いちわせください。 

この製品の故障 • 誤動作‘不具含などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、 
当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

• お客様または第王者がテープ-ディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音-再生などお客様または第王者が製品利巧の機会を逸したことによる損害 


■保罰期間中は 

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの 
販売店またはケンウッドのサービス窓□が修理をさ 
せていただをます。 

修理に際しましては保班書をご提示ください。 

■ 出張修理/持込修理 

「出張修理」、「持込修理」のどち5が適用されるか 
は機種によって異なります。保話書の記載をご確認 
ください。出張修理を依頼される時は、次のことを 
お知5せ < ださい。 

• 製品名 

• 製造き号 （Serial No.) 

• お買い上げ年月曰 
• 故障の症状（できるだけ具体的に） 

• ご住所（ご近所の目印等も併せてお知らせください) 
• お名前、電話番号、訪問ごを望曰 


■ 保罰期間が過ぎているとさは 

保詰期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場 

合には、ごを望によりち料で修理させていたださます。 

■修理料金の仕組み 

(有料修理の場合は、次の料金をいただをまず） 

• 技術料：故障した製品を正常に修復するための 
料金です。技術者の人件費、技術教育費、 
測定機器等の設備費や、一般管理費な 
どが含まれていまず。 

• 部品代：修理に使用した部品の代金です。その 
他、修理に付帯ずる部材等を含む場合 
ちあります。 

• 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣ずる場 
合の費用です。別途、駐車料金をいた 
だく場合がありまず。 

♦送料：郵便、宅配便などの料金でず。保証期間 
内に無償修理などを行うにあたって、お 
客様に負担していただく場合びあります。 
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ケンウッドを国 サービス 網 


巧いかたや製品に巧ずるお問をせは、カスタマーサポートセンターをご利用<ださい。 

修埋などアフターサービスについてのお申し这みは、お買い上げの販亮店または最寄〇のケンウジドサービス窓口 
にお申しごけ <だをい。 

(各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください） 呂007年8月現在 


化海道 


札幌サービスセンター 


東化 


仙台サービスセンター 


関東*信越 


さいたまサービスセンター 
千葉サービスわンター 
横浜サービスセンター 
新谓サービスセンター 
目黒サービスセンター※ 


雨 007-0834 

札幌市東区：!ヒ34条東1 4- 1 -23 

0(011)743-7740 

雨 984-0042 

仙台市若林区大巧お日- 32-1 2(サンライズ大和1 F ) 

a (022) 284-1171 

志 330-0801 

さいたま巿大宮区±手お 1-2( JA 共済埼玉ビル1 F ) 

a (048) 647-6818 

#277-0081 

柏市實里 1-2-1 

a (04) 71日 3-1 441 

雨22日-8已2巳 

横浜市緑区白山 1-16-2 

a (045) 939-6242 

雨9日日-日923 

新谓市姥ケ山 1-5-37 

a (025) 287-7736 

雨1日3-日042 

目黒区青葉台 3- 17-日 

0(03)3477-5411 


中部*甲州 


名古屋サービスセンター 
静岡サービスセンター 
金ミ尺サービスセンター 


近畿*四国 


大阪サービスセンター 
高松サービスセンター 


中国 


広島サービスセンター 


雨4日2-日861 名古屋巿化区辻本通 1-1 1 

雨 420-0816 静岡市莫区普谷 5-6 1 - 1 

# 920-0036 金お市元菊町21 -87 


雨 532-0034 大阪市ミ迅11区野中北 2- 1 -22 

雨 760-0068 高松市松島町 3- 1 


添731 -0 137 広島市安佐南区山本1 -8-23 


0(052)917-2550 
0(054) 262-8700 
0(076) 2日日-加4巳 


a (06) 日 394-807 巳 
a (087) 835-2413 


任の 82) 832.2210 


九州 


福岡サービスわンター 
鹿児島サービスセンター 
沖縄サービスセンター 


#81日-日03日 福岡市南区向野 2-8- 18 

#890-0063 鹿児島巿鴨池 2-1 已 -1 0(パレス鴨池1 F ) 

#901-2101 浦添市西原 4-36- 17(株)物硫 2 F 


0(092) 551-9755 
0(099) 251-6347 
a (098) 874-9010 


• ケンウツドサービス窓口営業時間のご案内： 

午前10時か5午後6時まで ※目黒ヴービスセンターは修理持込専用窓□となつておりまず。 

月曜日〜金曜日（±曜、日曜、祝日及び当社休日を除く） 電話でのお問合せはカスタマーヴポートセンターへの転送にて 

承ります。 


カスタマーヴポートセンター 


カスタマーヴポートセンター 

ナビダイヤル巧 0570-010-114 (—般電話-公衆電話か5は、 

どこからでち市内通話料金でお問い合わせが可能です) 
携帯電話、 PHS 、 IP 電話か5のご利用は a (045) 933-5133 
FAX (04 已）933-巳已已3 
雨22日-8已2已横お市緑区白山 1-1 目-2 

♦ カスタマーヴポートたンター営業時間のご案内： 

巧曙〜金曜午前9時30分から午後6時 
±曜 午前9時30分か5午後12時、 

午後1時から午後已時30分 
(日曜、祝曰及び当社休曰を除く） 
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. 1000 

. 2000 

.5 階層 

ファイル （1 28夕字)/フォルダ名 (1 28夕字) 


. wav 

非圧縮 (1 己 bit ) 
'…'… 44.1 kHz 


に D プ レー ヤー酣 

読み取 D ち式 . 非接触光学式読み取 D (半導体レーザー) 

D / A コン バーター . 1ビット 

才ーバーサンプリング .8 fs (352.8 kHz ) 

周波数特性 ( JEITA ). 20 Hz - 20 kHz 

ワウ.フラッタ— ( JEITA ). 測定限界が下 


く AAC 〉 

拡張モ . m 4 a 

AAC 対応規格 . MPEG -4 AAC 

( iTunes ™ 4.1 〜 7.3 で作成されたちの） 

ビットレート .16-320 kbps 

サンプ U ング周波数 . 11 .025-48 kHz 


< WMA > 

拡張テ . wma 

WMA 対応規格 . Windows Media Audio 9 、 DRM 非対応 

ビットレート （ CBR/VBR つ . 48 -192 kbps 

サンプ U ング周波数 . . 8 - 48 kHz 

チヤンネル . 2か1 、 Ich (Stereo / MONO ) 


巧生フォーマット/形式 
< MP 3> 

拡張モ . mp 3 

MP 3 巧に規格 . MPEG -1 / 2 Audio Layer -3 

ビットレート （ CBR/VBR つ . 32 - 320 kbps 

サンプ U ング周波数 . 8 - 48 kHz 

チャ y ネル .2 ch、 I ch 

(Stereo / Joint Stereo / Dual Channel / Single Channel ) 
03 Tag . Ver . 1.0/ 1.1/2.2/2.3 


[ SD 力ード酣 


対応 SD 力ード . SD 力ード、 miniSD ™ 力ード、 microSD ™ 力ード 

対応容量 . 128 MB 〜2 GB 

ファイルシステム . FAT 12/16/32 

録音フォーマット/形式 

MP 3 SLQ . 96 kbps /44.1 kHz STEREO 

MP 3 SQ .128 kbps /44.1 kHz STEREO 

MP 3 HQ .192 kbps /44.1 kHz STEREO 

PCM . 非圧縮/ 44.1 kHz STEREO 


これらの定格およびデヴインは、技術開発に伴い予告な<変更す 
ることびあります。 

極端に寒い（水び凍るよラな）場所では十分な性能び発揮でさな 
いことびちります。 


[スピーヵー部] 

エンク□—ジャー . バスレフ方式 

スピーカーユニット フルレンジ80 mm 

インピーダンス ...... . 4 n 

最大入力 . . 已 W 

[電源部-その他] 

付属 AC アダプター ( AC -1 201己 0 A ) 

. DC 12 V (AC 100 V 、己0 Hz /60 Hz ) 

定格消費電力（電気巧品を全法に基づく表示） . 13 W 

待機時消費電力 .1.8 WiU 下 

最大外形寸法 . 幅378 mm 

高さ1已8 mm 
(突起部含まず) 
奥行101 mm 

質量（重量） .2.1 kg (正味) 


[アンプ部] 

実用最大出力 .2.5 W + 2.5 W ( J 曰 TA 、 4 0) 

入力端モ（感度/インピーダンス） 

□.AUDIO ( High ). 日日0 mV / 3己 kQ 

□.AUDIO ( Low ). 2,20 0 mV / 20 kO 

MIC ( High ). -已 8 dB / 3 kO 

MIC ( low ).-45 dB / 3 kQ 

[チューナー部] 

FM チューナー部 

受信周波数範囲 . 7曰 MHz - 90 MHz 

アンテナインピーダンス . 7已 Q 不均衡 

AM チューナー部 

黃信周波数範囲 . 已22 kHz - 1’已29 kHz 

[USB 部] 

対応 USB 機器 . USB マストレージクラスデノてイス 

インターフェイス . USB 2.0 (Full speed ) USB 1.1 互換 

ファイルシステム . FAT 12/16/32 

録音フォーマット/形式 

MP 3 SLQ . 96 kbps / 44. 1 kHz STEREO 

MP 3 SQ .128 kbps / 44.1 kHz STEREO 

MP 3 HQ .192 kbps / 44.1 kHz STEREO 

PCM . 非圧縮/ 44.1 kHz STEREO 

再生フォーマット/お式 
< MP 3> 

拡張？ . mp 3 

MP 3 対応規格 . MPEG -1 / 2 Audio Layer -3 

ビットレートに BR / VBR *). 8-320 kbps 

ヴンプ U ング周波数 . 8 - 48 kHz 

チヤンネル .2 ch、Ich 

(Stereo / Joint Stereo / Dual Channel / Single Channel ) 

ID 3 Tag . Ver . 1.0/ 1.1/2.2/2.3 

< WMA > 

拡張 f . wma 

WMA 対応規格 . Windows Media Audi 日9 、 DRM 非対応 

ビットレート （ CBR / VBR *). 48-192 kbps 

ヴンプ U ング周波数 . . 8 - 48 kHz 

チヤンネル .2 ch、Ich (Stereo / MONO ) 

< AAC > 

拡張子 . m 4 a 

AAC 対応規格 . MPEG -4 AAC 

( iTunes ™ 4.1 〜 7.3 で作成されたちの） 

ビットレ_卜 . 16-320 kbps 

サンプ1」ング周波数 . 11 .02 已 - 48 kHz 

< PCM > 

拡張 f . wav 

ビットレート . 非圧縮 (1 目 bit ) 

サンプリング周波数 .44.1 kHz 

最大フォルダ数 . 1000 

最大ファイル数 . 2000 

最大フォルダ階層数 . 日階層 

表示巧能文字数 . ファイル （1 28文字)/フォルダ名 (1 28文字) 

供給電流 . 最大己00 mA 


* V 日 R のオーディオデータは、上記のビットレートの範囲外にな 
る場合び友0、再生でさないことび友0ます。 

Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Apple および iTunes は、米国およびその他の国々で登録された 
Apple Inc . の登録商標です。 


定格 


本製品は fJIS C 日1000 -3-2 適合品」です。 


数数階数 
ダルダ字 
ルイルタ 
オアオ能 
フフフ巧 
大大大示 
最最最表 


回辭な 

<化ビサ 
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